U Odluci o izmjenama Odluke uvođenju nužnih epidemioloških mjera za 
područje Primorsko-goranske županije koja je objavljena u ,Narodnim 
novinama“ broj 43 od 23. travnja 2021. utvrđena je pogreška te se daje 


ISPRAVAK 


ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH 
EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE 
ŽUPANIJE 


U Odluci o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za 
područje Primorsko-goranske županije (,,Narodne novine“ broj 43/21) u točki I. 
podstavak 7. ispravno glasi: 


" _ obustava rada casina i automat klubova" 


Urbroj: 511-01-300-21-355 


Zagreb, 24. travnja 2021. 
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